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iakttagelse  hade  Gezélius  icke  att  lämna. 

Enligt  Generalstabens  karblad  II.Ö.33,  Asleesundebladet , så  skulle 
det  av  Gezélius  iakttagna  föremålet  ha  passerat  en  tänkt  linje  stora  S 
i St  rörisnäs  - omkring  200  meter  väster  D i Deg  er  fors  -Di  Duve  da  Isängar- 
na. 


Några  ytterligare  personer,  som  kunnat  tänkas  ha  iakttagit  ovannämnda 
föremål  eller  fenomen,  har  icke  stått  att  anträffa  härstädes. 
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De  g erfors  i polisstationen  som  ovan. 


Gustav  Johansson/ 
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Poli  söv  erkons  tVpel . 


